
BRAUN (Max Braun Wcrke, Frankfurt/Main) - Telaio AM/FM RC 60. Viene montato negli apparecchi modd. TS1, PK1, MSI, MS2, 
MM1, MM2. A modulazionc d’ampiczza c di frequenza. OM da 515 a 3640 kc/s, OC da 5 a 15 Me/*, OL da 145 a 350 kc/s, c OUC 
(FM) da 87 a 101 Mc/s. MF/AM a 460 kc/s e MF/FM a 10,7 Mc/s. Regolatore separato degli acuti e bassi con indicatore ottico. Sop- 
prcssorc automatic^ del soffio in OUC (FM), disinseribile. Tre altoparlanti. Potenza d’uscita 6 watt. 

























